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Władysław Kwiatkowski 


przeżywszy lat 37, po ciężkiej chorobie opatrzony SS. Sakramentami, rozstał się z tym światem 
w dniu 15 lutego 1880 r. 
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Wyprowadzenie zwłok odbędzie się we wtorek dnia 17. b m. o godzinie 4 popołudniu ze szpitala Św. Łazarza 


przy ulicy Wesołej wprost na cmentarz, na które Krewni Szanowną Publiczność zapraszają. 
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